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Metal
No.

Obverse

Reverse

M

431

432
433

434

435

436-443

444-446

447

448-452

453

454-458

As on No. 379.
S. -7.

jy

8. -7.

)3

8. *7.

J5

8. -65.

W. 33-38.
8. -65-75.

Type: a$(y),
As on No. 382.

W. 34-42.
S. .7-75.

j?
8. -75.

W. 33-38.
8. -65.

a-7.

W. 34-36.

8. -65.

As on No. 423.
G. R

As on No. 379, but in r. field
M. 65.

PL VI

G. B.

As on No. 379, but in r. field
M. 32.

G. B.

As on No. 379, but in r. field
M. 15.

small size; silver, round

As on No. 382, but in r. field
M. 69.

G, B,

As on No. 382, but in r. field

M. 27.

a B.

As on No. 3825 but in r. field
M. 24.

PI. VI.